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Ontario's  new  landfill  standards 


New  landfill 

standards,  contained 

in  Ontario  Regulation 

232/98, 

will  come  into  effect 

Aug  1,  1998. 

O.  Reg.  232/98  will 
ensure  Ontario 
landfills  offer  state-of- 
the-art  environmental 
protection. 


The  Ministry  of  the  Environment  has 
released  comprehensive  new  landfill  stan- 
dards under  the  Environmental  Protection 
Act.    The  new  standards,  contained  in 
Ontario  Regulation  232/98,  apply  to  new  or 
expanding  landfill  sites  and  include  require- 
ments for  site  design,  operation,  closure  and 
financial  assurance.  The  new  standards 
apply  to  sites  larger  than  40,000  cubic 
metres  which  accept  non-hazardous  waste. 
The  new  standards  take  effect  on  August  1 , 
1998. 

In  conjunction  with  the  accompanying 
detailed  guideline  Landfill  Standards  -  A 
Guideline  on  the  Regulator/  and  Approval 
Requirements  for  New  or  Expanding  Landfilling 
Sites  (PIBS  3651  E),  the  new  regulation  will 
ensure  Ontario  landfills  offer  state-of-the-art 
environmental  protection  while  bringing 
additional  clarity  and  certainty  to  the  landfill 
approvals  process. 

In  addition  to  codifying  many  existing 
approval  requirements,  the  new  standards 
include  new  and  more  specific  requirements 
in  a  number  of  areas  -  for  example,  air  emis- 
sions control  and  groundwater  protection. 
The  standards  cover: 

•  mandatory  air  emissions  control  for  sites 
larger  than  three  million  cubic  metres, 

•  assessment  of  groundwater  and  surface 
water  conditions, 

•  design  specifications  for  groundwater 
protection, 

•  buffer  areas,  final  cover  design  and  surface 
water  control, 

•  site  monitoring,   record  keeping  and 
reporting, 

•  contingency  planning  for  leachate  control 
and 


•   financial  assurance  requirements  for 
private  sector  landfills. 

Following  is  a  brief  synopsis  of  the  new 
standards.  A  detailed  description  of  each 
standard  is  contained  in  the  landfill  standards 
guideline. 

Mandatory  air  emissions  control 

Landfill  gas  is  produced  by  the  natural 
biodegradation  of  organic  waste  in  a  landfill. 
In  addition  to  the  major  constituents  - 
methane  and  carbon  dioxide  -  small 
amounts  of  other  compounds  such  as  hydro- 
gen sulphide,  mercaptans  and  non-methane 
organic  compounds  may  also  be  present  in 
landfill  gas.  These  trace  components  may 
create  nuisance  odors  and  affect  air  quality. 
Methane  gas  and  carbon  dioxide  are  green- 
house gases  which  contribute  to  the  problem 
of  global  warming.  The  methane  compo- 
nent of  landfill  gas  is  also  a  potential  source 
of  energy. 

The  new  standards  require  the  collection 
of  landfill  gas  for  new  or  expanding  sites 
larger  than  three  million  cubic  metres 
(approximately  2.5  million  tonnes). 
Although  the  precise  quantities  and  nature  of 
air  emissions  from  each  site  may  vary  some- 
what, air  emissions  control  for  larger  landfills 
is  considered  good  environmental  practice. 

For  sites  not  included  under  the  mandatory 
trigger,  air  emissions  control  may  still  be 
required  in  some  cases.   For  example,  factors 
such  as  waste  type,  site  location  close  to  a 
populated  area  and  operational  practices 
may  indicate  that  air  emissions  should  be 
controlled  even  though  the  site  is  smaller 
than  three  million  cubic  metres. 
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Hydrogeology  and  surface  water 

The  new  standards  require  that  the  hydroge- 
ologic  and  surface  water  conditions  be 
assessed. 

•  Hydrogeologic  assessment. 

Required  for  site  specific  design  or  to 
ensure  the  conditions  for  use  of  a  generic 
design  are  present,  and  to  establish  an 
effective  groundwater  monitoring  pro- 
gram and  leachate  contingency  plan. 

•  Surface  water  assessment. 

Required  to  minimize  or  mitigate  distur- 
bance to  existing  surface  water  features, 
to  determine  the  potential  effects  of  sur- 
face water  discharges  and  to  establish  a 
surface  water  monitoring  network. 

Design  report 

Landfill  sites  must  be  well  designed  for 
groundwater  and  surface  water  protection  to 
prevent  effects  from  site  operation  and  to 
facilitate  site  closure  and  post-closure  care. 
The  site  design  report  required  by  the  stan- 
dards must  describe  all  site  features  in  suffi- 
cient detail  to  confirm  the  design  will  be 
acceptable.  The  design  report  must  address: 

•  site  boundaries,  buffer  area,  waste  fill  area 
and  contours,  surface  water  control  works, 
on-site  roads  and  structures  and  final 
cover  design, 

•  the  design  of  any  liner  and  leachate  col- 
lection system, 

•  any  air  emission  control  works, 

•  monitoring  facilities  for  groundwater, 
leachate  and  surface  water, 

•  a  contingency  plan  for  leachate  control 

and 

•  site  closure  and  post-closure  care  require- 
ments. 

Site  design  for  groundwater 
protection 

The  new  standards  include  two  design 
approaches  for  achieving  groundwater  pro- 
tection, either  of  which  is  acceptable: 


•  Site  specific  design. 

This  approach  allows  a  proponent  to 
design  the  landfill  to  suit  the  local  environ- 
mental setting  provided  the  ministry's  rea- 
sonable use  limits  (see  sidebar)  for 
groundwater  protection  are  met.  The  site 
specific  design  approach  is  performance- 
based  with  the  design  required  to  meet 
the  reasonable  use  limits  for  the  site. 

•  Generic  design. 

This  approach  allows  the  landfill  owner  to 
select  one  of  two  generic  designs  speci- 
fied in  the  standards,  provided  the  condi- 
tions for  their  use  are  met.  The  designs 
incorporate  single  and  double  liner  sys- 
tems and  have  been  developed  to  ensure 
they  will  meet  the  ministry's  reasonable 
use  limits.  The  advantage  of  generic 
designs  is  the  added  certainty  they  bring 
to  the  approvals  process. 

Site  operations  and  monitoring 

Good  site  operation  and  maintenance  is  nec- 
essary to  ensure  that  environmental  control 
works  and  monitoring  facilities  continue  to 
function  properly.  Good  operational  proce- 
dures are  also  important  in  minimizing 
potential  nuisance  effects  such  as  litter,  noise, 
odor  and  dust. 

The  new  standards  require  that  an  opera- 
tions report  be  prepared  describing  the  oper- 
ation and  maintenance  procedures  for  the 
site.  Depending  on  the  size  and  operational 
requirements  of  the  site,  the  report  should 
address: 

•  a  waste  control  program  to  ensure  unac- 
ceptable wastes  are  not  accepted  for  dis- 
posal, 

•  site  supervision  and  security, 

•  waste  disposal  and  covering  activities, 

•  site  monitoring, 
and 

•  a  complaint  response  plan. 


Reasonable  Use 
Guideline 

The  ministry's 
Reasonable  Use 
Guideline  (1 994) 
establishes  limits  for 
allowable  concentra- 
tions of  contaminants 
based  on  background 
groundwater  quality 
and  the  reasonable 
use  of  groundwater 
on  adjacent  property. 
The  limits,  among  the 
most  stringent  in 
North  America,  are 
set  so  that  there  is  no 
significant  effect  on 
the  groundwater 
quality  (commonly 
used  for  drinking 
water)  of  the 
adjacent  property. 
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Closure  and  post-closure  care 

Once  a  landfill  site  has  reached  capacity,  final 
closure  must  be  completed  in  a  manner  that 
ensures  the  long-term  protection  of  the  envi- 
ronment. The  post-closure  period  for  a  land- 
fill depends  on  its  location,  the  level  of  engi- 
neering and  the  type  of  waste  that  has  been 
deposited.  The  post-closure  period  may 
extend  from  many  decades  to  several  hun- 
dreds of  years. 

Site  closure  activities  and  post-closure  care 
requirements  include: 

•  notification  procedures  concerning  the 
upcoming  closure  of  the  site, 

•  completion  and  ongoing  maintenance  of 
the  final  cover  and  landscaping, 

•  confirmation  of  the  planned  end  use  for 
the  site, 

and 

•  final  construction,  operation  and  mainte- 
nance of  environmental  controls  and 
monitoring  facilities. 

Post-closure  care  and  reporting  will  be 
required  for  as  long  as  contaminants  remain 
in  the  site  and  pose  a  potential  concern  to 
the  environment. 


For  further  information  contact: 

Waste  Reduction  Branch 
Ministry  of  the  Environment 
40  St.  Clair  Ave.,  W.,  7th  floor 
Toronto  ON    M4V  1  P5 
Tel:  (416)  314-7876 
Fax:  (416)  325-4437 

To  obtain  copies 

(a  nominal  charge  will  apply)  of 

Ontario  Regulation  232/98 

and  the  guideline 

Landfill  Standards  -  A  Guideline  on  the 

Regulatory  and  Approval  Requirements  for 

New  or  Expanding  Landfilling  Sites 

(RIBS  3651 E), 

contact: 

Publications  Ontario 

880  Bay  St. 

Toronto  ON    M7A1N3 

Tel:  (416)  326-5300 

or  toll  free  at  1  -800-668-9938 


Financial  assurance 

Financial  assurance  is  required  for  private 
sector  landfill  sites  to  ensure  that  funds  are 
available  for  site  closure,  post-closure  care 
and  contingencies.   Financial  assurance  may 
be  in  the  form  of  a  cash  deposit,  letter  of 
credit,  surety  bond  or  other  securities 
acceptable  to  the  ministry.   Financial  assur- 
ance is  not  required  for  a  site  owned  by  a 
municipality. 

The  amount  of  financial  assurance  for  a 
particular  landfill  will  depend  on  factors  such 
as  site  design,  type  of  waste,  level  of  engi- 
neering and  environmental  setting,  and  is  to 
be  reviewed  periodically  to  ensure  that  it  is 
sufficient  to  cover  the  estimated  costs. 
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Programmes  et  initiatives  du  ministere  de  I'Environnement 

Les  nouvelles  normes  ontariennes 
sur  les  lieux  d'enfouissement 


Les  nouvelles  normes 
sur  les  lieux  d'enfouis- 
sement  que  renferme 
le  Reglement  232/98 
de  I'Ontario  entreront 
en  vigueur  le  I  ^'  aout 
1 998.  Grace  au 
Reglement,  les  pres- 
criptions techniques 
et  administratives  des 
lieux  d'enfouissement 
de  I'Ontario  garanti- 
ront  une  protection 
de  I'environnement 
des  plus  rigoureuses 


Le  ministere  de  TEnvironnement  a  elabore  de 
nouvelles  normes  portant  sur  les  divers  aspects 
des  lieux  d'enfouissement.  Les  nouvelles  normes 
que  renferme  le  Reglement  232/98  de  I'Ontario, 
pris  en  application  de  la  Loi  sur  la  protection  de 
I'environnement,  s'etendent  aux  nouveaux  lieux 
d'enfouissement  et  a  ceux  qui  seront  agrandis. 
Elles  renferment  des  prescriptions  relativement  a  la 
conception,  a  I'exploitation  et  a  la  fermeture  des 
lieux  d'enfouissement,  de  meme  qu'aux  garanties 
financieres  que  doivent  fournir  les  exploitants.  Les 
nouvelles  normes  s'appliquent  aux  lieux  d'enfouis- 
sement d'une  capacite  superleure  a  40  000  m^  ou 
ne  sont  enfouis  que  des  decfiets  non  dangereux. 
Elles  entrent  en  vigueur  le  1«'  aout  1998. 

Grace  au  Reglement  232/98  et  aux  normes  qui 
y  figurent  (Landfill  Standards  -  A  Guideline  on  the 
Regulatory  and  Approval  Requirements  for  New  or 
Expanding  Landfilling  Sites  [RIBS  3651 E]),  les  pres- 
criptions techniques  et  administratives  des  lieux 
d'enfouissement  de  I'Ontario  garantiront  une  pro- 
tection de  I'environnement  des  plus  rigoureuses, 
ainsi  qu'une  clarte  et  une  coherence  accrues  du 
processus  d'autorisation. 

En  plus  de  codifier  un  grand  nombre  de  pres- 
criptions en  matiere  d'autorisation,  les  nouvelles 
normes  comportent  de  nouvelles  exigences,  tres 
explicites,  en  ce  qui  concerne  notamment  les 
emissions  atmospheriques  et  la  protection  des 
eaux  souterraines.  Les  normes  portent  sur : 

•  les  dispositifs  contre  la  pollution  atmosphe- 
rique,  obligatoires  aux  lieux  d'enfouissement 
d'une  capacite  superleure  a  trois  millions  de 
metres  cubes ; 

•  revaluation  de  la  qualite  des  eaux  souterraines 
et  de  surface  ; 

•  les  criteres  de  conception  relativement  a  la  pro- 
tection des  eaux  souterraines  ; 

•  les  zones  tampons,  la  conception  de  la  couver- 
ture  finale  et  la  protection  des  eaux  de  surface  ; 

•  recosurveillance,  la  tenue  de  registres  et  la  pro- 
duction de  rapports  ; 


•  les  mesures  d'urgence  requises  en  cas  de  pollu- 
tion par  le  lixiviat  ; 

•  les  garanties  financieres  que  doivent  fournir  les 
exploitants  du  secteur  prive. 

Est  presente  plus  bas  un  sommaire  des  nou- 
velles normes.  On  trouvera  une  description 
detaillee  de  chacune  des  normes  dans  le  docu- 
ment intitule  Landfill  Standards  (PIBS  3651 E). 

Reduction  obligatoire  des 
emissions  atmospheriques 

Les  gaz  de  decharge  sont  produits  par  la  biode- 
gradation  naturelle  des  matieres  organiques  mises 
en  decharge.  Outre  le  methane  et  le  dioxyde  de 
carbone  (les  deux  elements  principaux),  les  gaz  de 
decharge  peuvent  aussi  renfermer  un  infime  pour- 
centage  d'hydrogene  sulfure,  de  thio-alcool  et  de 
composes  organiques  insatures,  tous  des  gaz  pou- 
vant  creer  des  odeurs  nauseabondes  et  nuire  a  la 
qualite  de  I'air.  Le  methane  et,  dans  une  moindre 
mesure,  le  dioxyde  de  carbone  sont  des  gaz  «  a 
effet  de  serre  »,  qui  contribuent  au  rechauffement 
de  la  planete.  Le  methane  des  gaz  de  decharge 
peut  souvent  etre  exploite  comme  source  d'ener- 
gie. 

Aux  termes  des  nouvelles  normes,  les  exploi- 
tants d'une  decharge  (nouvelle  ou  agrandie) 
d'une  capacite  superieure  a  trois  millions  de 
metres  cubes  (environ  2,5  millions  de  tonnes) 
sont  tenus  de  recuperer  les  gaz  de  decharge. 
Quoique  la  quantite  et  la  nature  des  gaz  polluants 
varient  sensiblement  selon  le  lieu  d'enfouissement, 
on  estime  qu'il  est  preferable,  du  point  de  vue  de 
I'environnement,  de  munir  les  grands  lieux  d'en- 
fouissement de  dispositifs  contre  la  pollution 
atmospherique. 

La  prevention  des  emissions  atmospheriques 
peut  etre  egalement  requise  aux  lieux  d'enfouisse- 
ment d'une  capacite  inferieure  a  trois  millions  de 
metres  cubes.  La  nature  des  dechets  enfouis  et 
des  activites  d'exploitation,  de  meme  que  la  pre- 
sence voisine  d'une  zone  a  forte  densite  de  popu- 
lation, peuvent  requerir  I'installation  de  dispositifs 
contre  la  pollution  atmospherique. 
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Hydrogeologie  et  eaux  de 
surface 

Conformement  aux  nouvelles  normes,  les  exploi- 
tants  doivent  evaluer  la  qualite  des  eaux  souter- 
raines  et  de  surface. 

•  Enquete  hydrogeologique  : 

requise  pour  les  lieux  d'enfouissement  d'une 
conception  adaptee  aux  caracteristiques  du 
milieu  ou  pour  determiner  si  sont  reunies  les 
conditions  autorisant  I'emploi  d'un  modele  de 
conception  polyvalent ;  requise  egalement  pour 
I'etablissement  d'un  programme  de  surveillance 
des  eaux  souterraines  et  d'un  plan  d'urgence 
en  cas  de  pollution  par  le  lixiviat. 

•  Echantillonnage-analyse  des  eaux  de 
surface  : 

requis  pour  reduire  au  minimum  ou  attenuer 
les  atteintes  aux  eaux  de  surface,  determiner  les 
effets  possibles  des  rejets  dans  les  eaux  de  sur- 
face et  creer  un  reseau  de  surveillance. 

Rapport  technique 

Le  lieu  d'enfouissement  doit  etre  con^u  de  fa^on 
1)  a  bien  proteger  les  eaux  souterraines  et  de  sur- 
face, 2)  a  prevenir  les  repercussions  attribuables 
aux  activites  d'exploitation  et  3)  a  faciliter  la  fer- 
meture  du  lieu  d'enfouissement  et  son  entretien 
subsequent.  Le  rapport  tecfinique  doit  decrire 
d'une  fagon  suffisamment  detaillee  toutes  les 
caracteristiques  du  lieu  d'enfouissement  afin  de 
pouvoir  etablir  si  sa  conception  est  acceptable.  Les 
donnees  suivantes  doivent  figurer  dans  le  rapport : 

•  les  limites  du  lieu  d'enfouissement,  la  zone 
tampon,  I'aire  de  decfiarge,  les  ouvrages  de 
protection  des  eaux  de  surface,  les  routes  et  les 
structures,  ainsi  que  la  conception  de  la  couver- 
ture  finale  ; 

•  la  conception  de  la  geomembrane  et  des  dispo- 
sitifs  de  collecte  du  lixiviat,  le  cas  echeant  ; 

•  les  ouvrages  de  lutte  contre  les  emissions  atmo- 
spheriques ; 

•  les  dispositifs  de  surveillance  des  eaux  souter- 
raines, des  eaux  de  surface  et  du  lixiviat ; 

•  le  plan  d'urgence  en  cas  de  pollution  par  le  lixi- 
viat ; 

•  les  criteres  relatifs  a  la  fermeture  du  lieu  d'en- 
fouissement et  a  I'entretien  du  lieu  d'enfouisse- 
ment apres  sa  fermeture. 


Protection  des  eaux  souterraines 

Les  nouvelles  normes  etablissent  deux  modes  de 
conception,  acceptables  I'un  et  I'autre,  que  peu- 
vent  utiliser  les  exploitants  pour  prevenir  la  degra- 
dation des  eaux  souterraines. 

•  Conception  suivant  les  facteurs 

locaux. 

L'exploitant  peut  concevoir  le  lieu  d'enfouisse- 
ment en  fonction  du  milieu  naturel,  a  la  condi- 
tion que  soient  observees  les  normes  de  protec- 
tion des  eaux  souterraines  etablies  par  le 
Ministere  (voir  I'encadre  ci-dessous).  Ce  mode 
de  conception  est  dit  «  lie  au  rendement  ». 

•  Conception  suivant  un  modele  poly- 
valent. 

L'exploitant  peut  choisir  entre  deux  modeles 
precises  dans  les  normes,  a  la  condition  que 
soient  observees  les  regies  regissant  leur 
emploi.  Les  modeles  comprennent  les  systemes 
a  une  ou  deux  geomembranes  et  ont  ete  ela- 
bores  pour  assurer  I'observation  des  normes  de 
protection  des  eaux  souterraines  du  Ministere. 
Parce  qu'ils  sont  eprouves,  les  modeles  polyva- 
lents  ont  I'avantage  d'accroftre  la  limpidite  du 
processus  d'autorisation. 

Exploitation  et  entretien 

II  est  necessaire  d'adopter  de  bonnes  pratiques 
d'exploitation  et  d'entretien  afin  d'assurer  le  bon 
fonctionnement  des  ouvrages  antipollution  et  des 
dispositifs  d'ecosurveillance.  De  bonnes  pratiques 
d'exploitation  sont  importantes  egalement  pour 
reduire  au  minimum  les  nuisances  telles  que  le 
bruit,  les  odeurs,  la  poussiere  et  les  decfiets  sau- 
vages. 

Conformement  aux  nouvelles  normes,  les 
exploitants  doivent  produire  un  rapport  decrivant 
les  procedes  d'exploitation  et  d'entretien  qu'ils 
adopteront.  Selon  les  dimensions,  et  done  les 
besoins,  du  lieu  d'enfouissement,  le  rapport  doit 
s'etendre  aux  questions  suivantes  : 

•  le  controle  des  dechets,  pour  que  seuls  les 
dechets  admissibles  soient  acceptes  ; 

•  la  supervision  et  la  securite  du  lieu  d'enfouisse- 
ment ; 

•  I'elimination  des  dechets  et  leur  recouvrement  ; 

•  la  surveillance  du  lieu  ; 

•  la  fa^on  dont  seront  traitees  les  plaintes. 


Directives  de  protec- 
tion des  eaux  souter- 
raines 

Les  directives  adop- 
tees par  le  Ministere 
en  1 994  (Reasonable 
Use  Limits)  etablissent 
les  concentrations 
limites  admissibles  de 
polluants  selon  deux 
criteres  :  la  qualite 
des  eaux  souterraines 
(determinee  par  la 
concentration  des  pol- 
luants attribuables  a 
des  phenomenes 
naturel s)  et  I 'usage 
«  raisonnable  »  des 
eaux  souterraines  pre- 
sentes  dans  le  sous- 
sol  des  proprietes  voi- 
sines.  Ces  directives 
figurent  parmi  les  plus 
strictes  en  Amerique 
du  Nord. 
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Fermeture  et  entretien  apres  la 
fermeture 

Lorsqu'un  lieu  d'enfouissement  est  au  bout  de  sa 
vie  utile,  Texpioitant  doit  faire  en  sorte  que  les 
dechets  qui  y  sont  enfouis  ne  posent  pas  de  risque 
futur  pour  renvironnement.  La  periode  d'entretien 
posterieure  a  la  fermeture  est  plus  ou  moins 
longue  selon  remplacement  du  lieu  d'enfouisse- 
ment, la  sophistication  des  ouvrages  techniques  et 
le  type  de  dechets  mis  en  decharge.  Elle  peut  etre 
de  plusieurs  decennies  a  plusieurs  centaines  d'an- 
nees. 

Voici  les  formalites  a  accomplir : 

•  notification  de  la  fermeture  prochaine  du  lieu 
d'enfouissement  ; 

•  mise  en  place  d'une  derniere  couche  de  recou- 
vrement,  couverte  d'un  sol  engazonne,  et 
entretien  regulier  du  terrain  ; 

•  confirmation  de  I'utilisation  prevue  du  terrain  ; 

•  operation  et  entretien  des  ouvrages  antipollu- 
tion et  des  dispositifs  d'ecosurveillance. 

L'entretien  posterieur  a  la  fermeture  et  la  pro- 
duction de  rapports  sont  des  activites  requises  tant 
et  aussi  longtemps  que  le  lieu  d'enfouissement 
pose  des  risques  pour  I'environnement. 


Pour  plus  de  renseignements 

Direction  de  la  reduction  des  dechets 

Ministere  de  I'Environnement 

40,  avenue  St.  Clair  Quest,  7^  etage 

Toronto  (Ontario)   M4V  1  PS 

Tel.  :416  314-7876 

Telec.  :  416  325-4437 


Pour  obtenir  un  exemplaire  (a  peu  de  frais)  du 

Reglement  232/98  de  I'Ontario 

et  du  document  intitule 

Landfill  Standards  ■  A  Guideline  on  the  Regulatory 

and  Approval  Requirements  for  New  or  Expanding 

Landfilling  Sites  (RIBS  3651 E), 

priere  de  communiquer  avec  : 

Publications  Ontario 

880,  rue  Bay 

Toronto  (Ontario)   M7A1N3 

Tel.  :416  326-5300  ou 

1  800  668-9938  (sans  frais  d'interurbain) 


Caranties  financieres 

Les  exploitants  d'un  lieu  d'enfouissement  prive 
doivent  donner  des  garanties  financieres,  pour 
qu'il  n'y  ait  aucun  doute  quant  a  leur  capacite  de 
fournir  les  fonds  requis  pour  la  fermeture  du  lieu, 
l'entretien  posterieur  a  la  fermeture  et  les  situa- 
tions imprevues.  Les  garanties  peuvent  consister 
en  un  cautionnement  en  especes,  une  lettre  de 
credit,  une  caution  ou  toute  autre  garantie  que  le 
ministre  juge  acceptable.  Etant  donne  leur  stabili- 
te,  les  municipalites  n'ont  pas  a  donner  de  garan- 
ties financieres. 

Le  montant  des  garanties  est  fonction  des 
caracteristiques  techniques  du  lieu  d'enfouisse- 
ment, des  dechets  qui  y  sont  enfouis,  de  la  sophis- 
tication des  ouvrages  techniques  et  du  milieu 
naturel.  II  est  etudie  periodiquement  et  revise  s'il 
le  faut  pour  qu'il  soit  suffisant  pour  couvrir  les 
creances  eventuelles. 


Ministere  de  I'Environnennent 
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